
テープとオレンジ色のプラスチックホルダーを取り除きます。 






COS0 6 -L6L8 



















































































排紙トレイが正しくセツトされていることを確認します。 ガイドをスライドさせます。白い用紙をセツトレます。 




調整ページを、表を下にして置きます。 
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